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Demnach wircl die Tiefe der Einsenkung
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Die Spannung wird also unendlich an der Peripherie der eingedriickten Flache S. Dass dies in Wirklichkeit nicht ein-treten kann, ist klar. Der Widerspruch lost sich aber dadurch, dass die Kante des driickenden Stempels in der Wirklichkeit nicht scharf bleiben wird.
Fur die Depression erhalten wir aber aus (11), (13) und (14) einen vollkommen stetigen Ausdruck, namlich
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und fur r = a geht der Ausdruck (20) in den Werth (19) iiber.
§. 82. Die horizontalen Verschiebungen.
Fur die Verschiebungen w, v parallel der Ebene # = 0 in dem in §..79 behandelten Probleme erhalten wir aus §. 77 (13), wenn wir uns auf die Oberflache, d. h. auf die Ebene z = 0 be-schranken:
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